Dr. Johannes Hütte: Seit 2016 Geschäftsführer und Sprecher des Klinikums 
Lippe 


Trotz Kritik sitzt der Geschäftsführer und Sprecher der Gesundheitsholding Lippe Dr. Johannes Hütte 
zurecht fest im Sattel. 


2016 wurde Dr. Johannes Hütte auf der Gesellschafterversammlung der Gesundheitsholding Lippe 
zum Geschäftsführer und Sprecher berufen. Mit seinen Zukunftsvisionen hob er das Klinikum Lippe 
auf ein neues Level. 


Nach der Einberufung Dr. Johannes Hütte’s zum neuen Geschäftsführer und Sprecher der Klinikum 
Lippe GmbH hagelte es nach einiger Zeit Kritik am Strategiekonzept 2025. Wie sich herausstellte 
unberechtigt, denn der neue Klinikchef setzte sein Projekt „Strategie 2025“ durch und das mit Erfolg. 
Mit positiven Umsatzzahlen, erstaunlichen Jahresüberschüssen, vermehrten Patienten- und 
Mitarbeiterzahlen avanciert das Klinikum zu einem der größten kommunalen Krankenhäuser in 
Deutschland. Mit seinen Visionen möchte Dr. Johannes Hütte auch in Zukunft das Klinikum Lippe für 
die beste medizinische Versorgung aufgestellt haben. 


DR. JOHANNES HÜTTE WIRD NEUER GESCHÄFTSFÜHRER UND SPRECHER DES KLINIKUMS LIPPE 


Am 06. Juli 2016 wählte die Gesellschafterversammlung der Gesundheitsholding Lippe Dr. Johannes 
Hütte als Geschäftsführer. Zusätzlich übernahm der gebürtige Paderborner die 
Geschäftsführungsverantwortung im Klinikum Lippe und den Kreissenioreneinrichtungen. 

Mehr als 50.000 stationäre Patienten und rund 100.000 ambulante Patienten im Jahr verzeichnet die 
Klinikum Lippe GmbH mit ihren Standorten in Detmold und Lemgo sowie dem Gesundheitszentrum 
in Bad Salzuflen mit der Klinik für Kinder- und Jugendpsychiatrie. Das Klinikum Lippe leistet mit 
insgesamt 1.224 Betten einen wichtigen Anteil für die medizinische Versorgung in der Region 
Ostwestfalen-Lippe. Zudem werden rund 300 pflegebedürftige Menschen in den 
Kreissenioreneinrichtungen an verschiedenen Standorten betreut. Der Kreis Lippe ist alleiniger 
Gesellschafter der Klinikum Lippe GmbH. 


AUFSICHTSRAT LOBT ERFOLGREICHE ENTWICKLUNG 

Mit seinen rund 2900 Beschäftigten zählt das Klinikum Lippe zu einem der größten kommunalen 
Krankenhäuser in Deutschland. Der Aufsichtsrat ist erfreut über die Entwicklung der letzten Jahre 
mit dem Ausbau neuer, medizinischer Leistungsbereiche und der erfolgreichen Bewerbung zum 
Universitätsklinikum. Als verantwortungsvoller Geschäftsführer hat Dr. Johannes Hütte dringend 
notwendige Modernisierungsmaßnahmen umsetzen lassen und weitere Mitarbeiter eingestellt. 
Der Aufsichtsrat erklärte weiter, dass er zu jeder Zeit regelmäßig und transparent über sämtliche 
Umsetzungen der Unternehmensstrategie und der daraus abzuleitenden Maßnahmen von der 
Geschäftsführung informiert wurde und jegliche Unterstützung zugesichert habe. 


